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Zie de cursusgroepen 
VMS beheer 

voor vervolgopleidingen. 


Een VAXcluster vereist extra kennis en vaardigheden van de systeembeheerder. Deze 
cursus breidt de kennis van de systeembeheerder uit tot het terrein van de VAXclusters 
zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de VAXcluster-resources. 

Doelstelling 

Het doel van de cursus is de deelnemer in staat te stellen tot het volgende: 

• herkennen en beschrijven van de verschillende hardware- en software-componenten 
van de Network Interconnect (NI) VAXcluster, de Computer Interconnect (Cl) 
VAXcluster en de Mixed Interconnect (MI) VAXcluster. 

• bouwen en wijzigen van een VAXcluster-configuratie 

• uitvoeren van dagelijkse operationele taken of taken op het gebied van 
VAXclusterbeheer 

• gebruiken van specifieke cluster utilities om problemen te onderkennen en te 
analyseren. 

Doelgroep 

Deze cursus is bestemd voor ervaren VMS systeembeheerders die een VAX Cl-cluster of 
MI-cluster gaan beheren. Voor beheerders van een Nl-cluster kan worden volstaan met 
de cursus VAX Nl-clusterbeheer (H7950). 

Werkvorm 

Dit is een klassikale cursus met praktijkoefeningen op een VAXcluster. Het 
cursusmateriaal is geschreven in de Engelse taal. De cursus wordt in het Nederlands 
gegeven. 

Inhoud 

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen: 

VAXcluster- concept 
Hardwarecomponenten * 

Software componenten 

Plannen, opbouwen en wijzigen van een VAXcluster 
Specifiek VAXclusterbeheer 

Opsporen en analyseren van problemen in een VAXcluster 

Lengte 

De cursus duurt vijf dagen. 

Vooropleiding 

Als vooropleiding geldt de cursus VMS systeembeheer I (H7510). 

Vervolgopleiding 

Voor verdere specialisatie wordt verwezen naar de cursusgroepen VMS beheer en 
Computernetwerken. 
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